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Untersuchte Gleicbgewichte.                                 049
+ Sidy i — r2dx2 — M2/2 = J        ~ £^
Ma>i + tldyl — s2dxz — t^dy* = J          _      _\ d&.
\df/i       3,W       : fa (xl —a) + SL (^ — ft)] dxl -f [s, (xl — a) + ^ (Vl — ftfl ^?/,
= _ J [sj _ ^ _ (Xl _a) ^ _ ^ _ ^ 8S-1
L                                            OXL                             C2/iJ
[r2 fe — a) + s.2 (2/2 — ft)] dx2 + [s2 fe — a) -f ^2 (T/, — ft)] ^
- « -  fe - «)         - (y, - /J)    ^1 dfr.
Aus  diesen vier Gleichungen sind  dx^ dy^ dx.2, dy^ als Func-tionen von d& zu berechnen und es ist in den "Werthen
der Zahler die Deterniinante der Coefficienten.
Dieselben Grleichungen bleiben bestehen, wenn wir wie friiher statt der Potentiale ihre Differenzen cp einsetzen und statt der Entropieen ebenfalls ihre Differenzen. Machen wir also
Si  — Ss = ol9          S2' — Ss = oa,
so gelten alle Fornaeln, nur ist zu setzen
a* n                          *                 *     f           8<»i    CG^    3CQ2    8a>2 an Stelle von '/'j, Sj, fa, ra, S2l ^2i ferner K-JT-, :-----? ^T^i ^—   an Stelle
'   35' -8S'  cS'      .            £     0/       •  ,    0/
' Q2far S > ~ Sa' S» ~ ^3-    Als°
hangen auch die Aenderungen der Werthe von dx\^ dy±, dx%, dy% bei Variation der Temperatur nicht von den Potentialen und Entropieen selbst, sondern von deren Unterschieden gegen einander ab, was ebenfalls zu erwarten 1st. 99 j , ct)i ist die Aenderung des Potentials bezw. der Entropie beim Ausfallen der festen Phase aus der starken, 90*2, o2 die entsprechende Aenderung beim Ausfallen aus der schwachen Losung. Doch braucht selbstverstandlich ein solches Ausfallen der festen Phase aus einer der Losungen thatsachlich nicht statt zu finden. Die Gleichungen aber sind      8,5
